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Aanvraag omgevingsvergunning Brandveiliggebruik IMoorderkroon 100 te 
Roden, het brandveilig gebruiken van het pand 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij een aanvraag hebben 
ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het melden van brandveiliggebruik van het pand. 


1 


Gemeenteblad 2015 nr. 60448 6 juli 2015 




